KASPER FLASINSKI 


Strzelec w dobrach Krzeszowickich, 


urodzony w r. 1834 w Ropezycach, po krótkićj a dolegliwćj chorobic, opatrzony 
SS, Sakramentami, zmarł dnia 22 Sierpnia 1882 roku. 


W smatku pozostała żona, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność 
na wyprowadzenie zwłok dnia 24 b. m. o godzinie 9 rano w Krzeszowicach. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


